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( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


कक 48] भी वा Re) ee नमन तन न 243 ] भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 अगस्त Se ae oe 30, शक 946 
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लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग 
मंत्रालय, Seay भवन, भोपाल 
भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2024 
शुद्धिपत्र 
PHME-0657-2024-Sae-AlS—7.—T4 शासन, एतद्ट्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक पीएचएमई-0460-2024-सत्रह-एम-], दिनांक is जुलाई 2024 के संबंध में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करता है अर्थात्‌ +-+ 
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची-एक में,-- 
(4) क्रमांक (एक) में, संख्या “97” के स्थान पर, संख्या 79" को जाए, 
(2) सारणी में अनुक्रमांक 80 में, संख्या एवं चिन्ह “42700-3500” के स्थान पर शब्द, संख्या एवं चिन्ह 
“लेवल 9 36200-74800"" स्थापित किए जाएं. 
(3). सारणी में, अनुक्रमांक 87 में, संख्या एवं चिन्ह ''42700-735700 "> स्थान पर शब्द, संख्या एवं चिन्ह 
“लेवल 6 25300-80500'' स्थापित किए जाएं. 


CORRIGENDUM 


PHME-065|-2024-X VII-M-I.—The State Government, hereby, issues the following corrigendum in respect of 
this Department's Notification No. PHME-0460-2024-X VII-M- |, dated I8" July 2024, which was published in the 
Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary), namely :— 


In the said Notification, in Schedule-L— 


dd) In serial number 80, for the word, figures and sign "Level LO 42700-35I00", the word, figures 
and sign “Level 9 36200-II 4800" shall be substituted. 
(2) In serial number 8I, for or the word, figures and sign "Level 0 42700-35 00", the word, figures 


and sign "Level 6 25300-80500” shall be substituted. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


मयंक अग्रवाल, उपसचिव. 
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय ee तर कद गत गे गद वयप्रकशिक 2004... मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


